取扱説明書 



保証書付 



設 


ノ \°ソコン 


困ったときは 
資料 


お買い上げいただきまじて、あリがとうございました。 

ご使用前に必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、すぐに見られる 
場所に保管じ T ください。 

この取扱説明書は「保証書付」です。「お買い上げ日」、「販売店」などが正しく記 
載されているか必ずご確認いただき、販売店からお受け取りください。 


取扱説明書には色記号の表示を省略しています。梱包箱に表示している品番の 
() 内の記号が色記号です。 


本機のご使用または故障によリ生じた損害、逸失利益、ご使用に要した第三者から 
のいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。 
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安全上のこ'注意 


ご使用の前に、この「安全上のこ'注意」をよくお読みのうえ正しくお 
使いください。 


安全のため/必ずお守リください。 

■絵表示について 

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 
害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は 
次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視じ T 、 誤った取リ扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 


■絵表示の例 


/\ 「注意 （ 警告を含む）をうながす事項 J を示します。 
(\) 「してはいけない行為（禁止事項)」を示します。 


本体について 


A 警告 


■分解•改造しない 

® 本機を分解、改造しないでください。 

火災、感電の原因となります。内部の点検および修理は、お買い上 
分解禁止けの販売店にご依頼ください。 
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■運転中は使用しない 

自動車、オートバイ、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤ 

0 ホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは 

絶対におやめください。交通事故の原因になります。 
m± また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路 
面状況に十分ご注意ください。 


■内部に水や異物を入れない、また風呂やシャワー室で使用しない 

/ Q \ 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。 

^ 万一、水や異物が入ったときは、電池を抜き、お買い上げの販売店 
水場禁止にご相談ください。 


■大音量で長時間続けて聞きすぎない 

ヘッドホンやイヤホンで聞くときに耳を刺激するような大きな音量で 

Q 長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご 

注意ください。 

また、突然大きな音がでて耳を痛めることがありますのでボリューム 
は徐々に上げるようご注意ください。 


■極端な温度条件のもとでは使用しない 

結露などによる火災や感電の原因になリます。 

^ 温度が 5° C 未満、または 35° C を超える場所では使用しないでください。 
〇\) 湿気の多い場所で使用しないでください。身に付けている場合は、汗 
帛止 による湿気で故障の原因となることがあります。 

水ぬれや湿気で故障と判明した場合は、保証の対象外となり無料修 
理はできません。 


■置き場所に注意 

湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでく 

0 ださい。火災、感電の原因となることがあります。 

また、窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など温度 
が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となるこ 
とがあります。 
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A 注意 

■電磁波の強い場所では使用しない 

Q 高圧ケーブルや携帯電話など、電磁波の強い場所や機器の近くでの 

メッセージ録音はノイズが入リますので避けてください。 

禁止 


■磁気の発生や影響する場所に近づけない 

A 磁気の発生する機器の近くに本機を置かないでください。また、本 

機を磁気力ード類とも一緒にしないでください。磁気データが壊れ 
、比居、 て使用できなくなることがあります。 


電池について 


A 注意 


■電池は正しく入れる 


A 


電池を入れるときはプラスとマイナスの向きに注意し、表示通りに 
入れてください。 

間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損す 
ることがあります。 


■ショートさせない 

(Sj ネックレスなどの金属物といっしよにしないでください。 

禁止 電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。 


■長時間入れたままにしない 


Q 

禁止 


長時間 （1 週間程度）使用しないときは電池を取リ出しておいてくだ 
さい。 

電池からの液漏れによリ、火災、けが、周囲を汚損する原因となり 
ます。 
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■使用しているときに電池を抜かない 

^ 本体を使用しているときには電池を抜かないでください。 

禁止 データが壊れたり、故障の原因になリます。 


■録音内容を消去するときは、電池残量の確認をする 

/\ 録音内容を消去するには、電池残量表示を確認じ T ください。 

注意 消去の途中で電源が切れると、録音内容は消去できません。 


• 録音中に電池残量表示の目盛りがなくなったら 

すぐに録音をやめて、新しい電池に交換じ T ください。 

• 電池が液漏れしたとき 

液が本体内部に残ることがありますので、当社のお客さまご相談窓口にご相談く 
ださい。液が目に入ったときは、失明の原因になリますので、目をこすらず^す 
ぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。 
液が身体や衣服についたときも、やけどなどの原因になりますので、すぐにきれ 
いな水で洗い流し、皮膚に炎症などの症状がでたときには、医師に相談してくだ 
さい。 


• 電波障害自主規制につしヽて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテレビに近接して使用すると、受信障 
害を引き起こすことがあリます。 

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。 


• 著作権について 

放送や MD 、 CD 、 レコード、その他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、 
楽曲などと同じく、著作権法によリ保護されています。 

あなたが録音したものは個人とじ T 楽しむなどの他は、著作権法上、権利者 
に無断で使用することはできません。実演や興行の中には、個人として楽し 
む目的であっても録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。 
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必ずお読みください 


■本機の使用 中、 万一何らかの不具合により、録音の失敗および録 
音内容 （ データ）の損失を防ぐために 

1. 録音前には必ず試し録音をしてください。 

2. 録音データを他の機器にバックアップしてください。 

3. 電池の残量が充分にある電池をお使いください。 

本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償につきまじ T は、当社では 
責任を負いません。また、修理でのデータ消失を伴う事項が発生じ T も、補償に 
ついては当社では責任を負いません。あらかじめこ'了承ください。 

本機およびパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、ま 
たはファイルが破損、消失された場合、ファイル内容の補償はいたしません。 


商標および登録商標に ついての 注意 


• Microsoft、Windows Media ™ および Window ® ロゴは米国およびその他の国に 


おける米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 
Windows Media ™ Player は Microsoft Corporation の商標 


または登録商標です。 

SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。 

その他、本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開 
るいは登録商標です。なお、本文中では™、 ® マークは明記 



■時計表示について 

本機の時計表示は、長い期間使用していると誤差が生じる場合があリます。定期的 
にカレンダ設定をされることをおすすめします。 

また、タイマー予約録音をする前には、時報などで正確な時刻を設定してください。 
(货20ページ） 


※本書は製品開発に先がけて印刷されており、その後性能改善や操作性向上 
のため製品仕様の一部が変更となることがあります。その場合は製品自体の 
仕様が優先されます。 
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付属品を確認する 


■ 1 C レコー ダ ー 本体 1 




■専用 USB 接続ケーブル 1 



■インナーイヤー型 
ステレオイヤホン 1 



■単4形アルカリ乾電池1 
■本書（保証書付） 1 


• 付属の電池は寿命が短いことがあリます。 

• リモコン付きなどの4極プラグ端子ステレオへッドホンは使用できません。 



















各部の名称 


本体 




錄音 LED ランプ 

逆42ページ—— 

内蔵ステレオ 
マイク ( L ) 

フォルダ/网 
(リピート)ボタン 
停止ボタン 

録音ボタン 
g ^( 再生）ボタン- 
み （早戻し) ボタン 
►► K 早送リ）ボタン 
音量ボタン（一） 


ステレオへッドホン端子 



外部入力（マイク/ライン）端子 
内蔵ステレオマイク （ R ) 

パワー(電源)/ホールドスイッチ 
液晶画面 

シーンセレクト(マイク感度） 
スイッチ 



再生スピード （一/+) ボタン 
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1) フォルダ名（音声の保存場所） 

(逆11ページ） 

fwl :マイクで録音したファイルの 
保存場所です。 

( H 3 :他の機器から録音したファイ 
ルの保存場所です。 

( M ) :パソコンから転送したファイ 
ルの保存場所です。 

2) 電池残量 

:残量少ない 

〇:: | 

OE I I 
_:残量多い 

3) 各種情報表示 

録音した音声のフ ァイ， レ番号などが 
表示されます。 

4) 録音音質表示（没38ページ） 

HQ :高音質モード l ：192 kbps 、 ステレオ) 
^ :標準音質モード (64 kbps 、 ステレオ) 
LP :長時間モード (32 kbps 、 モノラル) 


5) 再生中表示 （►)( 逆 '26 ページ） 

6) 繰リ返し再生（リピート）表示 

(逆28ページ） 

CJ :再生中の曲を繰リ返します 3 
全フォルダ内のすべてのファイ 
ルを繰り返します。 

网:1つのファイル内の、設定し 
た 2 点間を繰り返します。 

7) 録音中表示（録音）（@22ページ） 

8) 見える メーター （レベル メーター） 
録音状態、 SD 力ードの残量、再生 
の進埗状況、音量の設定時などに 
表示されます。 

9) 各種情報表示 

時間表示などが表示されます。 

10) メインメニュー設定項目 

(硬39ページ） 


- 5)6 





2 3 4 
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ファイルとフォルダにつし 、" i 


1回の録音でできた音声データを「ファイル」、複数のファイルを分類して入れてお 
くための保存場所を「フォルダ」と呼びます。 



本機 SD カード 


ファイル 

録音して停止すると、ファイルが作成されます。録音順に1、2、3•••と、ファイ 
ルに番号が付きます。 

フォルダ 

本機には「マイク （ MIC )」、 「ライン （ LINE )」、 「音楽 （ MUSIC )」 の3つのフォ 
ルダがあリます。それぞれにファイルが保存できます。 


本機では見えませんが、パソコンのデータを保存するための「データ （ DATA )」 
フォルダもあります。（逆46ぺージ） 















録音用フォルダにつしヽて 


本機で録音する時に使うフォルダです。マイクで録音した音声が保存される「マイク」 
フォルダと、外部機器からライン録音した音声が保存される「ライン」フォルダがあ 
ります。 




SD 力ード 



「マイク」フォルダには本機でマイク 
録音した音声が保存されます。最大で 
199ファイル記録可能です。 


「ライン」フォルダには外部機器から 
ライン録音した音声が保存されます。 
最大199ファイル記録可能です。 


(亡]はフオルダ、□はファイル） 


録音したファイルの名前につしヽて 


本機で録音したファイルは次の構成で自動的に名前がつきます 


001 M_ 081225_1 030. MP3 




-ファイル形式 

-録音時刻（時•分） 

-録音年月日（年•月•日) 


フォルダの種類 （M :マイク、 L :ライン) 
ファイル番号（001〜 199) 


• 本機では上記ファイル名の内、ファイル番号のみ表示されます。ファイル名はパ 
ソコンに接続した場合に確認できます。 

• 何度録音しても上書きはされず、各ファイルは消えません。 

• 本機で録音したファイルの名前をパソコンで変更した場合、「マイク」フォルダや 
「ライン」フォルダでは再生できなくなります。上記のファイル名ルールに従った 
名前に変更するか、「音楽」フォルダに移動して再生してください。 

• 最大ファイル数 （199 ファイル）を超えて録音することはできません。制限を越え 
て録音しようとすると、 「FULL」 と表示されます。その場合は不要なファイルを削 
除してください。 


12 " 













































音楽用フォルダについて 


「音楽」フォルダは、パソコンから MP 3 ファイルを転送して再生するフォルダです。 
お手持ちの音楽 CD などをパソコンに取り込み、「音楽」フォルダに転送することで、 
本機を音楽プレーヤーとじ T 使用することができます。 




f~y — 

「音楽」フォルダ内は最大2階 
層までフォルダを認識できます。 

SD カード 

— 

1 ラィン 1 

|第1階層 | | 第2階層| 



再生可能なファイルが 
収納されているフォル 
ダを、最大500個* 
まで認識できます。 

各フォルダには最大 
199個までファイル 
(またはフォルダ）を 
収納できます。 


(亡]はフオルダ、□はファイル） 


* フォルダ直下にファイルが無いフォルダや、フォルダ内に再生可能なファイルが 
無いフォルダはカウントされません。 


「音楽」フォルダのソート機能（並べ替え）について 

「音楽」フォルダでは、各フォルダ内のファイルを先頭の数字によって、昇順（小さ 
い順）に自動で並べ替えて再生します。先頭の数字が「001〜」、「01〜」、「1〜」 
と混在している場合は、「001〜」が最も優先され、次に「01〜」、「1〜」の順に 
並べ替えられます。 












































準備をする 

電池を入れる 


ご注意電池を交換するときは、必ず電源を切ってください。電源が入ったまま 
電池を出し入れすると、故障やデータ破損のおそれがあリます。 
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鼋源を入れる/切る 


電源を入れる 


本機側面のパワー（電源)/ホ _ ルドスイッチを メモ-打能-セミナ-入一切 
「入」側に動かします。 ((( II )))(( 〇〇〇 ))) 

シーン セレクト ホールド-^: 


電源が入ると、次のように画面が切り換わります。 




,：：! 



41■■ 旧イク 1 

11 1「|「| 

、l UJIJ 
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!-! 

!:!. M：! 

W 

:iij. i 「 i. :i -| 

IIJL 1 残リ 


バージョン表示 起動中 操作画面 


※画面は表示例です。 

操作画面は、前回、電源を切る前に表示していた画面が表示されます。（レジュー 
ム機能） 

• sd 力ード内のファイル数が増えると、操作画面が表示されるまでの時間が 
長くなリます。 

•「 gD 」 フオルダを選択したままで電源を入れると、ファイル数によっては 
起動中に 「 CREATE 」 と表示されることがあリます。 

• SD カードが本機に入っていない場合、本機の電源を入れたときに 

「 Wi > と表示され、操作できません。必ず SD 力ードを入れてください。 


電源を切る 

本機側面のパワー（電源）/ホールドスイッチを 

メモ ー 

打甜 一 t ミナ-入一 WkB - 切 

「切」側に動かします。 

((( 

II )) ) ( (( 〇〇〇 )) 


シーンセレクト ホールドー^ 

次の画面が表示され、電源が切れます。 
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電池の残量表示について 

電池の残量が表示されます。 

(05 > CE > 〇 ! > CI] 

残量多い <-> 残量少ない 

電池が切れると、 !：,! : ! Tj と表示された後、自動で鼋源が切れます。 

U ■周囲の温度や使用状況によって電池残量の表示が変わることがあリます。 
表示はおよその目安とお考えください。 


ご注意 • 使用済みの電池は、各地方自治体の定める条例に従って廃棄して 
ください。 

• 電池残量がほとんど無い場合でも電源を入れ直すと、実際の残量 
よりも多く表示されることがあリます。この状態で録音や予約録音 
をすると、録音の途中で電池が切れて録音が中断されることがあり 
ますので、こ'注意ください。 


才一卜/《ワーオフ機能 

電源を入れて停止状態のまま30分間放置すると、自動で電源が切れます。 
電源を入れ直すには、パワー（電源）/ホールドスイッチを「切」にしてからもう 
—度「入」にします。 


レジューム機能 


電源が切れる前に選択していたフォルダ、ファイル、再生位置状態を記憶し、次回 
電源を入れたときに前回電源を切ったときの状態で起動する機能です。 

ただし、以下のような場合には、レジューム機能は働きません。 

• パソコンに接続したとき 

• 電源オフ操作を行わずに、電池または SD 力ードを抜いたとき 
• 電源オン後に SD カードを挿入したとき 
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誤操作を防止する（ホールド機能) 


ポケットに本機を入れて使うときなどに、意図せずボタンが押されてしまう誤操作や、 
誤操作による無駄な電池の消耗を防ぐことができます。 


再生中や録音中にパワー（電源）/ホールドスイッチを下図の吟方向（切側) 
にすると、次の画面が表示されてボタン操作ができなくなります。 



メモー打合せ一 t ミナー 

入一! I ® —切 


((C J ) 

((f O 〇 〇 J 


シーンセレクト 

ホールドー^ 





I 


パワー（電源）/ホールドスイッチを下図の+の方向（入側）にすると、次の画 
面が表示されて操作できるようになリます。 



メモー打合せ一 t ミナ 

入一 BfeB - 切 


(C )) 

(C 〇〇〇))) 


シーンセレクト 

ホールド-^ 




E3 * シーンセレクト（マイク感度)スイッチおよびマイク/ライン入力切換スイッ 
チは、ホールド機能が On になっていても、ホールド機能は働きません。 

• ホールド機能が On の状態で、録音や再生が終了すると g 動的に電源が切 
れます。 
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SD カードを出し入れする 


録音したファイルはすべて SD カードに記録されます。お使いになる前に、 SD 力一 
ドが正しく差し込まれていることを確認してください。 


パワー（電源）/ホールドスイッチが「切」になっていることを確 
認します。>15ページ） 


2 


SD 力ードスロットのカバーを開きます。 

カバーを大きく開いてください。 



3 


〈 SD カードを入れるとき〉 

力ードの向きに注意して SD 力ードスロットに差し込みます。 
「カチッ」と音がするまで押し 
込みます。 . 

向きに注意！ 


ご注意 間違った向ぎで SD カードを差し込む 
と、本機や SD カードが破損するおそ 
れがあります。 



〈 SD カードを取り出すとき〉 

矢印の方向に SD 力ードを押し込みます。 

SD カードが出てきたら、ゆっくり引き抜きます。 

SD カード 
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SD カードの取り扱いに関するご注意 


•端子部分に直接触れたり、金属や堅い物を当てたリ、ショートさせたリしないで 
ください。静電気などによりデータが破損、消失するおそれがあリます。 

• SD 力ードは本機に正しい向きで奥までしっかり差し込んでください。誤った向き 
で差し込んだり、差し込みが不十分な場合、正常に動作しません。 

•力ードの着脱が完全に終わるまで力ードから指を離さないでください。 

カードを完全に着脱する前に力ードから指を離すと、カードが勢いよく飛び出し、 
力ードの紛失や力ードが目に当たってけがをする場合があります。 

•本機で SD カードを使用するときは、事前に必ず本機でフォーマット（初期化） 



I 


を行ってください。 （欲 32ページ「消去する」の ALL ERASE) 

他の 1C レコーダーやパソコンでフォー マッ トした SD 力ードは、本機では使用で 
きないことがあります。 

• 本機で使用可能な SD 力ードは、容量が51 2MB 〜 2GB の SD 力ードおよび、 4GB、 
8GB の SDHC 力ードまでのものです （2008 年11月現在)。 SD 力ードの製造メー 
力一や種類によっては本機で正しく動作しないものもあります。 当社基準において 
動作確認済のカードについては、当社ユーザーサボートページをご確認ください。 


http://www.sanyo-audio.com/support/icr/index.html 


• SD 力ードがロックされているときは、 
ファイルの録音、消去、分割はできませ 
ん〇 

• SD 力ードを本機に差し込む際に、ロッ 
クされてしまうことがあリますのでご注 
意ください。 

• ロックを解除するには、カード側面の 
つまみを図の「ロックを解除した状態」 
の位置に動かしてください。 


J 个卜 


ロックされた ロックを解除 

状態 した状態 
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日時を設定する 


日付と時刻を設定しておくと、録音時に「録音した日付と時刻」の情報がファイルに 
自動で記録されます（タイムスタンプ機能)。また、ファイル名に録音日時の情報が 
入リますので、正確に日時設定しておくことをおすすめします。 



鼋源を入れ、 


[ メニュー]ボタンを押します。 


消去 

メニュー 

メモー打合せーセミナー 

〇 

〇 

((( 11 ))) 

シーンセレクト 



2 [瞓(早戻し)]ボタンや [►►!( 早送り）] 
ボタンを押し r 「日8寺」を選択し、[は 
(再生）]ボタンを押します。 


3 [ + ] ボタンや[一]ボタンを押し r 年 
m を設定し、[峽（早送り）]ボ 
タンを押します。 

ここでは、2008年12月25日 PM 5 時3分 
に設定します。 

西暦の下2桁に設定してください。 （2008 年 
なら「08」） 



録音 停止フ;》ルダ/ 

〇〇〇 






ni:i 1 I n I 

I.U I 

，•■い. _ 日時 

録音 停止フ：*ルダ/®5 

〇〇〇 
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A 手順3と同じ操作で、月 (=) と日 ( il ) 

1 + を設定します。 

日を設定して [►►! (早送り）]ボタンを押すと、 

(24 時間表示）と V!-h (12 時間表示） 

、".り， 

08. 1.5,："：, 

か去小されます。 

録音 停止 フ侧卿 

〇〇〇 

戀 

E 1 前の設定項目に戻るには、 [N ◄(早戻し)]を 
押します。 

t ^[ + ] ボタンや[一]ボタンを押して 
^ 時間の表示方法を選び、 [►►! (早送り）] 
ボタンを押します。 

点滅している方が、現在、選択している表示 

^uu 

^>1^' 

!.：'!-! 

日時 

方法です。 

録音 停止フォルダ; f (53 

〇〇〇 

0 

^ 手順3と同じ操作で、時（卜1卜»と分 

U (=) を設定し、 [む （再生）]ボタン 
を押します。 

<OE 

PM 〇锁ね 

日時 


録音 停止フォルダ/ 

〇〇〇 

これで日時の設定は完了です。 

戀 


• 長時間使用して時刻がずれたときは、設定し直してください。 

• 電池を抜いて約5分経過すると、日時が出荷時の状態に戻ることがあリま 
す。その場合は設定し直してください。 
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録音する 


マイクで録音する方法と、外部機器から録音する方法があります。 

録音中、ヘッドホンから録音している音声をモニタできます。 [+] や[一]ボタ 
ンで音量調節できます。 


マイク録音する 


電源を入れます。（@15ページ) 


2 録音する状況に合わせてマイク感度を設定します。 

本機側面の[シーンセレクト（マイク感度） ] スイッチを切り換えます。 


•メモ：低感度。本機をマイクのようにして音源 消去メニューメモー打合 

に近づけて録音するときに使用します 。 U 〇 CTD J ) 

• 打合せ：中感度。数人でテーブルを囲んでの会-~ 

話などを録音するときに使用します。 

• セミナー：高感度。会議室や講堂など、広い場所 

_ で録音するときに使用します。 

B 1 録音中でもマイクの感度は切リ換えられます。 


3 


[録音]ボタンを押し r 録音を開始します。 



録音しているファイル番号 
入カレベル メーター 

録音残時間 c _ 

録音中に再度[録音]ボタンを押すと、®表 
示が点滅し一時停止になります。もう一度押す 
と、録音が再開されます。また、一時停止のま 
ま約30分放置すると、録音を終了し、本機の電源が切れます。 

録音中に(早送り）を押すごとに、 b の表示が入カレベルメーター表示 
— 録音残時間表示の順に切リ換わります。 

録音中に w (早戻し)を押すごとに、 c の表示が録音残時間—録音経過時 
間の順に切り換わります。 
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A 録音を終了するときは[停止]ボタンを押 

1 +します。 

これで録音は完了です。 

Ba -音質を良くしたいときや長時間録音したいと 
きなどは、音質を変更じ T ください。⑼38ベー 
ジ） 


録音 停止フ；*ル 97®|) 

〇〇〇 

外部マイクを使用する 


外部マイクを使用して録音するときは、事前に本機の外部入力端子に外部マイクを 
接続し、本機背面の[マイク/ライン入力切換]スイッチを「マイク」側に切リ換 
えてください。 

1 外部マ^ 7 ， 

入力 



IS 


£> 


外部マイク（別売品）のご紹介 


ステレオ 3WAY マイク 


タイピン式ステレオマイク 



携帯電話、ビジネスホンや家庭用 
固定電話の録音、バイノーラル録 
音、ポケット録音に対応した多機能 
3WAY マイク0 



胸ポケットに入れたまま録音でき、 
鞔に入れてマイク部だけ出して録音 
するときなどに効果を発揮します。 


Ba • ステレオ外部マイクを使用される場合は下記仕様をおすすめします。（保証 
値ではあリません） 

-形式:エレクトレツトコンデンザー/※プラグインノ \°ワー方式 
インピーダンス :2kQ 
-鼋源: 1.3V にて動作保証品 
-プラグ:ミニプラグ(3.50) 

※プラグインパワー方式は、 1C レコーダー本体から電源を供給する方式です。 
• 推奨仕様以外のステレオ外部マイクを使用された場合、録音感度が低い 
など、うまく録音できないことがあります。 
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外部機器から録音する 


CD-MD プレーヤーやラジカセ、コンポなどの外部機器で再生した音楽などを録音 
できます。 

B1 外部機器で再生している音声に2秒以上の無音部分がある場合に、自動的に 
ファイルを分割して録音できます。（ぼ43ページ） 

H 電源を入れます。（@15ページ） 


2 本機背面の[マイク/ライン入力切換] 
スイッチを「ライン」側に切り換えます。 



3 市販のオーディオケーブルを使って、本機の外部入力端子に外部 
機器の音声出力（ヘッドホン）端子を接続します。 
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4 


必要に応じて本機の録音音質を変更します^ (ぼ38ページ) 


C 外部機器の再生を開始します。 



6 本機の[録音]ボタンを押して録音 
を開始します。 入カレベル 

メーター 

B 1 -試し録音を行って、外部機器の再生音量 
を調整してください。音量が大きすぎる 
と、音割れの原因になります。 

• 録音中に [►►! (早送り）]ボタンを押す 
と、入カレベルメーターの表示と録音残 
時間表示を切リ換えることができます。 

• 録音中に [W (早戻し)]ボタンを押す 
と、録音可能時間と録音経過時間の表 
示が切り換わります。 



録音 停止フオルダ/5|] 

〇〇〇 



フ録音を終了するときは[停止]ボタ 
! ンを押します。 

401 ( H 3 

HQ :|「| 

LP .11.1 

,?〇秘 V 

II 


録音 停止フォルダ/1 

〇〇〇|| 


これで録音は完了です。 
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再生する 


録音したファイルや、パソコンから転送したファイルを再生します。 


ファイルを再生する 


-1 [万ルダ/ 网 CJb-h) ] ボタンを押して、 

m £( B 2) 

■ 再生したいファイルの入っているフォ 

ぼ! 

ルダを選びます。 


gm :マイクで録音したファイルの保存場 

所です。 

録音 停止フォルダ /明 

( E 3 :他の機器から録音したファイルの保 

〇 〇 〇 

存場所です。 

flMI :パソコンから転送したファイルの保 


存場所です。 



2 


[\H (早戻し）]ボタンや [►►!( 早 
送り）]ボタンを押して、再生したい 
ファイルの番号を選びます。 


ファイル番号 


H L?：,：' 

ご 


録音 停止フ3ルダ/ g |] 

〇〇〇 



3霞 


(再生）]ボタンを押し r 再生を開 
します。 

再生を終了するときは[停止] 

ボタンを押します。 


再生の進埗- 
状況の表示 


■続けて同じファイルを再生すると、停止した位 
置から再生が再開されます。 


< 05 ! 

HQ 


!(E2) 

：,：' 




録音 停止フ：*ルダ /® a 

〇〇〇 
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再生中にできること 


音量の調整 


電源が入つた状態で、 [ + ] ボタンや [一] ボ 
タンを押して調整します。 

音量 (_、l 11) は、〇〜20の範囲で設定できます。 


ご注意録音状況や音源によって最適な 
音量が異なります。音量は大きく 
しすぎないよう、少しずつ上げて 
ください。 


音里の 
レベル 


糰 ■ HP イク 1 


1? ：! 



録音 停止フォルダ/(5|) 

〇〇〇 



早送り 



再生中に [►►!( 早送り）]ボタンを1秒以上押し続けると、早送りが始まリます。早 
送リ開始後は、指を離しても早送りは継続されます。 

通常の再生速度に戻すには(再生） ] ボタンを押します。 


早戻し 

再生中に[I◄◄(早戻し）]ボタンを1秒以上押し続けると、早戻しが始まります。早 
戻し開始後は、指を離しても早戻しは継続されます。 

通常の再生速度に戻すには(再生） ] ボタンを押します。 


ファイル送リ 

[►N (早送り）]ボタンを押すと、次のファイルの先頭に飛びます。 


ファイル戻し 


[N ◄(早戻し)]ボタンを押すと、再生中のファイルの先頭に戻ります。続けて [N ◄(早 
戻し）]ボタンを押すと、一つ前のファイルの先頭に飛びます。 
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再生スピードの変更 


再生中、[ゼド©]ボタンを押じ C 数値を大きくす 
ると速くなります。 

再生中、[©為]ボタンを押して数値を小さくす 
ると遅くなります。 

50%〜100%は5 %ごと、100%〜200%は 
10%ごとに調整できます。 

ファイルによっては、正常に再生できない 
ことがあります。 


5秒前再生 


再生中、(再生） ] ボタンを押すと、5秒前から再生し直します。 

短いフレーズや聞き取れなかったところをちょっと戻って聞き直したいときに便利で 

to 



リピート再生（繰リ返し再生) 


1つのファイルを繰り返して再生したり、フオルダの中の全ファイルを繰り返して再生 
することができます。 

停止中または再生中に[フォルダ /码 （リピート)]ボタンを 2秒以上 押すごとにリピー 
ドモードが切リ換わります。 


匚_1 ►全 [J - ►表示無し 


表示無し 


:選択している1つのファイルだけを繰り返し再生します。 

:選択しているフォルダ内の全ファイルを繰り返し再生します。フォルダを 
またいでの設定はできません。 

:通常の再生です。最終ファイルの再生終了後は停止状態になリます。 
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再生しているファイルの 2 点間の繰り返し ( A - B リピート） 


1 ファイルの再生中、繰り返しの開始 
位置で [フォルダ/ 网（リピート)]ボタン 
を1回押します。 

「&〕」が点滅します。 


2 繰り返しの終了位置でもう一度 
[フォルダ y &|] (リピート）]ボタンを1回 
押します。 

「网」が表示されれば、正しく設定されて 
います。 

設定した2点間が繰り返し再生されます。 


ほ三 I 资 

o:[Mr 

録音 停止フォルダ/@|) 

〇〇〇 




録音 停止フォルダ/ 

〇〇〇 




1 


E3 • 解除するときは、もう一度[フォルダ/明(リピート)]ボタンを押して「网」を消し 
ます。 

• [停止]ボタンを押して再生を停止した場合や、早送り、早戻しした場合も、設 
定は解除されます。 

• A 点と B 点の間隔が短すぎる場合、 A-B リピートの設定ができません。 

• A 点を設定後、 B 点を設定しなかった場合、そのファイルの末尾が B 点になり 
ます。 

• ファイルをまたがっての A-B リビート設定はできません。 
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指定位置からの再生（時間指定サーチ) 

再生の開始位置（開始時間）を指定できます。 


1 ファイルの再生中、[メニュー]ボタンを押します。 

再生が停止され、現在の再生位置（時間）が表示されます。 
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フォルダスキップ（「國」フォルダ選択時のみ） 

「_フォルダを選択じ T いる場合、停止中に[念ド®]ボタンや [0 品]ボタン 
を押すと、「匿靈)」フォルダ内のフォルダを順にスキップし、各フォルダ内の先頭のファ 
イルが選択されます。 


1階層 2階層 3階層 



(□はフォルダ、□はファイル) 


V 


•左図のようなフォルダ構成の場合、 
[ 思-® ] または [ ©だ K ] ボタンを 
押すと、次の順にスキップします。 



ファイルの入つていないフォルダ 
(図のフォルダ E ) や、「 gg 」 フォ 
ルダ内で3階層以上のフォルダ 
(図のフォルダ〇はフォルダス 
キップの対象外となります。 


上図の例ではフオルダスキップするごとに、画面表示は以下のように切り換わります。 


フォルダ内の 
ファイル総数 

フォルダ番号 


4 DE 國 

：! 

- i ： r：i - nn ! 

〇 

41 IE HM ] 

，三 1 


\MM} 

し！ 







A フォルダ B フォルダ D フォルダ 


• 再生可能なファイルが収納されているフォルダを最大5〇〇個まで認識でき 
ます。 

• 「國」フオルダの直下 （1 階層）にファイルを転送した場合、 " FOL -001 "から 
再生できます。 
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消去する 


不要なファイルを消します。 

消去方法は3種類あります。 

-1 : 1!.!： :ファイルを1つだけ選んで消去します。 

• 1 : !]!.,：! 1:1?:選択したフオルダ内の全ファイルを消去します。 

• 1:11.1. 的 li : SD 力ード内のすべてのデータを消去します。（フォーマット) 


ご注意 • 消去したファイルは元に戻せません。消去する前に不要なファイルか 
どうか必ず確認じ T ください。 

• この操作を行う前に、電池の残量が充分にあることを確認してくだ 
さい。 

• ファイル消去では、本機で再生可能なファイルのみ消去できます。 
ただし、ファイル属性が"読み取り専用"のファイルを消去しようとす 
ると、"£ が表示され、削除できません。その場合は本機をパ 

ソコンに接続して、パソコン上で削除してください。 

• フォルダ消去では、本機で再生可能なファイルが入ったフォルダの 
み消去できます。 

- " S .：! と表示された場合は、 sd 力ードのロックを解除してく 

ださい。（逆19ぺージ ） 


1 0ルダ/网（リピート)]ボタンを押して 
消去したいフォルダ、または消去した 
し、 ファイルの入っているフォルダを選 
択します。 



2 [\4 i (早戻し)]ボタンや [►►!( 早 
送り)]ボタンを押して消去したいファ 
イルを選択します。 

消去方法を n : l ] し: IEP 」や「111.£!?!:«」 
にする場合は、この操作は必要ありません。 


録音 停止フォルダ/15|] 

〇〇〇 



〇 [消去]ボタンを押します。 

以降の操作を途中で止めるときは、もう一度 
[消去] ボタンを押します。 


消去 メニュー 

メモー打合1?一 tz ミナ 

〇) 〇 

(« II 

シーン t レクト 
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5 [喇（早戻し）]ボタンや[峽（早 
送り）]ボタンを押じ TryES 」 を選び、 
(再生）]ボタンを押します。 

Ba 「 ni ]」 を選ぶと、手順 4 に戻リます。 

「 I 三朗％」と表示された後で 「 i ] k 」 と表示され 
たら、消去は完了です。 


ご注意 フォルダ消去は、フォルダの中のファ 
イルを消去しますが、フォルダは削 
除できません。また、本機では音楽 
フォルダ内にある空のフォルダは見 
えませんので、パソコン接続時に不 
要なフォルダは削除してください。 


4 


[Hi (早戻し）]ボタンや[从（早 
送リ）]ボタンを押して消去方法を 
選び、[む（再生）]ボタンを押します。 

「卜 IL 1:」、 ri -| j |. i ：| j ： k ' j x 「 HI 」- i : k _ i - iy :」 の 3 
種類から選びます。ここでは、1件消去を選 
びます。 




FOLDER 
( フォルダ消去） 


ALL ERASE 

(フオーマツト） 


消去 


録音 停止フォルダ 

〇〇〇 



ご注意 ファイルを 1 つだけ消去したい時に誤って「1: 1 ]Lcl K 」や「 
i : !!. i . wr 三,£」を選択しないよう、よく確認じ T ください。 


1 
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決まった時間に録音する(タイマー) 


指定した時刻に自動的に録音することができます。 


1 停止中、[メニュー]ボタンを押し 
ます。 


消去 

メニュー 

メモー打合せーセ5ナ 

〇> 

〇 

C(C II ))) 

シーンせレクト 



2 lHi (早戻し）]ボタンや[吻（早 
送り） ] ボタンを押して「©」を選 
択し、[は(再生）]ボタンを押しま t; 



〇〇〇 



3 [ + ]ボタンや[一]ボタンを押して 
録音時間を選択し、[峽（早送り）] 
ボタンを押します。 

： j !；! i v i :3〇分 
11-1 :1時間 

，三_卜1 : 2時間 

:空き容量一杯まで 
:タイマー設定を無効にします 

「!:! i - T 」 を選択すると、タイマー設定は無 
効になります。 


：!!；!! v ! 

Vo.nn 

I J.UU 

© 

録音 停止フォルダ/ 

〇〇〇 
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5 


[+ ] ボタンや[一]ボタンを押して 
録音を開始する「分」を指定し、 [$ 
(再生）]ボタンを押します。 


画面右下に「 © 」が表示されたら、設定は完了です。 

指定時刻の1分前に自動で電源が入り、タイマー録音の待機状態になリます。この 
とき、「國」と「©」が点滅し、レベルメーターが6秒ごとに1目盛ずつ消えて 
いきます。 

録音が始まって設定した時間が経過すると、録音を自動的に停止します。 

Ea * 再生中に指定時刻が近付いたときは、指定時刻の1分前に自動で再生を停 
止し、タイマー録音の待機状態になります。 

• タイマー録音を途中で止めるときは、[停止]ボタンを押します。 

• タイマー録音中に[録音]ボタンを押じ r 録音を一時停止し、その後、録音を 
再開した場合は、一時停止していた分だけ録音時間が延長されます。 

• 電源をオフにしている場合も、タイマー開始時刻になると電源が入り動作 
します。タイマー終了時刻になると電源が切れます。 



4 


[+ ] ボタンや[一]ボタンを押して 
録音を開始する時間の「時」を指定し、 
[►►1 (早送り）]ボタンを押します。 






!：!!：! 


録音 停止フォルダ 

〇〇〇 



■タィマ— 
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録音したファイルを分割する 


ファイルを途中で区切って分割できます。ファイルを必要な部分と不要な部分に分 
けたいときなどに便利です。ファイル分割するには、空き容量が必要です。 

ファイル分割は、マイクフオルダまたはラインフオルダのファイルのみ分割できます。 
(音楽フォルダのファイルは分割できません） 


分割したいファイルを再生します。 （逆26 ページ) 


〇分割したいところで[停止]ボタン 

L を押して、再生を停止します。 

^ ：!0 


録音 停止フォルダ /5|) 

〇〇〇 


3 [メニュー]ボタンを押します。 

「分割 J が点滅します。 


;' g 去 メニュー メモー打合せ一せミナ- 

0 > 0 > ((( 11 ))) 



咳#音美操作音 L 印日時 G 


4 [ + ] ボタンや[一]ボタンを押して 
r， -!! :,: J を選択し、[む（再生）]ボ 
タンを押します。 


「〔 Ik 」 と表示されたら、ファイルは分割されました。 



分割音質操作音 LED 日時© 
録音 停止フ;*ルダ/ 

〇〇〇 
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ファイル分割のしくみと分割後のファイル名の付き方 


例： 001 M _0 81101 _1631_ MP 3 ファイルを分割する。 


[ 分割前 



fbOlM 081101 1631. MP 3 I 

L 1 

中 02 M —0 81225 1210. MP 3| 

1 

1 


( ファイルを分割） 

ファイル名が 



自動的に変わる 



分割後 

f001M 0811011631.1 V1P3I fcM 081101 1631.MP3| 153031 ^081225. 1210.MP3I 



001 M _ 08110 1 J 631. MP 3 のファイルを分割すると、 002 M _081 1011631 . MP 3 の 
ファイルが作成されます。ただし、フォルダ内に同じファイル番号のファイルが存在 
する場合は、分割後のファイルが優先され、もともとあったファイルのファイル番号 
が変更になります。 

例えば、ファイル名 001 M _ 08110 1 J 631. MP 3 を分割すると 001 M _081 101163 1. 

MP 3 と 002 M _0 811011631 . MP 3 が作成され、フォルダ内に先に存在していた 
002 M _0 81225 _12 iaMP 3 は 003 M _0 81225.1210 . MP 3 にファイル番号が変更されま| 

^ 〇 分 

• 分割した部分が前後のファイルで重複します。 u 

重複する時間と分割に必要なファイルの録音時間は下表の通りです。 


録音モード 

重複する時間 

ファイル録音時間 

MP 3 

LP (32 kbps ) 

約8秒 

約16秒以上 

HQLP (64 kbps ) 

約4秒 

約8秒以上 

HQ (192 kbps ) 

約1秒 

約2秒以上 


ご注意 • ファイル分割した際、指定した場所から前後にずれが生じる場合が 
あります。 

• 次の場合はファイルを分割できません。 

- SD カードの空き容量不足 
-ファイル数が最大 

-ファイルの先頭で分割しようとしたとき 
-保存場所が「匿®」内のファイル 
- SD カードがロックされている 
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メニューについて 

操作のしかた（音質設定の例) 


メニュー 画面で本機の設定を変更したり、本機の機能を使うことができます。 


1 本機の電源を入れ、停止中に 
[メニュー] ボタンを押します。 


消去 メニュー 

メモー打合せーセミナー 

〇 〇 

U !) 

シ-ン tz レクト 



2 [ N 4 (早戻し）]ボタンや[咖（早 
送り）]ボタンを押して、設定したい 
メニュー項目を選択します。 

選択中の項目が点滅します。 


3 [ + ]ボタンや[一]ボタンを押して、 
設定項目を選択します。 

点滅している方が、現在、選択されている 
設定です。 



録音 停止フ：*ルダ/ 

〇〇〇 



〇〇〇 



4 [t (再生）]ボタンを押します。 

これで設定は完了です。 
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メインメニュー 


停止中に bt ニュ-]ボタンを押します。 

※設定内容の 太字は お買い上げ時（工場出荷時）の設定です。 
【設定内容】 

r \ '：! I ：'：,:選択中のファイルを分割する 
^ mi ] :ファイル分割を取りやめる 

「 HQ :高音質モード （192 kbps 、 ステレオ） 

-^ :標準音質モード (64 kbps 、 ステレオ ）[■ 

- LP :長時間モード （32 kbps 、 モノラル） 

-:音無し 
- [In : 音有リ 
- [11 :1: :点灯しない 
-1；!,-,:点灯する 
-日付と時刻を設定する 
-タイマー録音を設定する 



【参照ページ】 


36ページ 


38ページ 


【メニュー項目】 



• 選択しているフォルダによって、設定できるメニュー項目は異なります。 
• 「分割」はマイクフオルダまたはラインフオルダでのみ操作可能です。 























































サブメニュー 


停止中に bt ニュ-]ボタンを2秒以上押します。 

※設定内容の太字はお買い上げ時（工場出荷時）の設定です。 

【設定内容】 【参照ページ】 

- :しない 
- 0 「i :する 

H !：!! : ! ; :イコライザーを使いません 
■ flz . M ' i.S :低音域を強調します 

-[ Pill P :低音域と高音域をやや強調します卜 

-I !?!：!!： k :低音域と高音域をより強調します- 
⑴：中音域を強調します 卜 


43ページ 


44ページ 


【メニュー項目】 


自動無音分割 
№•「0) 


ィコラィザー 

( 1 : 8 ) 


イコライザーは、再生中も設定できます。 





























その他の機能 


操作音に つしヽて 

本機での操作時に音を鳴らす/鳴らさないの設定が可能です。 

1 [メニュー]ホタンを押します。 消去 メニュー メモー打合せ 一 t; ミナ- 

〇 ) O (c 」 —J) 


(早戻し）]ボタンや[峽 （ 早 
送り）]ボタンを押して「橾作 音」 を 
選択します。 


3 [+ ] ボタンや[一]ボタンを押して 
「「1,-,」または「「||:| : 」を選択し、 [$ 
(再生)]ボタンを押します。 

0 .-.:本機を操作時に音が鳴ります 
1 ]1 : 1 : :本機を操作時に音を鳴らしません 


これで設定は完了です。 



〇…し 


操作音 

へ… I 、 


On y ~ 

分割音質操作音 LED 日時© 


録音 停止フォルダ/ 

〇〇〇 




〇〇〇 




靈 


4 T 






































録音 LED ランプの点灯について 


録音中に、録音 LED ランプを点灯させる/させないの設定が可能です。 


1 本機の電源を入れ、停止中に 
[メニュー] ボタンを押します。 


消去 

メニュー 

メモー打合せーセミナー 

〇 

〇 

((u )) 

シーンセレクト 



2 


[N4 (早戻し）]ボタンや[吻（早送り）] 
ボタンを押して 「LED」 を選択します。 



分割音質操作音 LB3 日時© 


録音 停止フ; J ルダ / gs 

〇〇〇 



3 


B -] ボタンや[一]ボタンを押して 
TI.-U または「「1!: 1:」を選択し、忠（再 
生)]ボタンを押します。 

j：!n :録音中に録音 LED が点灯します 
!]1 : 1 : :録音中に録音 LED が点灯しません 


これで設定は完了です。 



録音 停止フォルダ/® 

〇〇〇 
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無音時にファイルを自動で分割する（ライン入力時のみ） 

外部機器をつないで録音しているときに、外部機器で再生している音声に音の無い 
部分が2秒以上あると、自動的に録音が停止されます。音が鳴リ始めると、別のファ 
イルとして録音が再開されます。 


1 本機の電源を入れ、停止中に 
[メニュー]ボタンを2秒以上、 
押します。 


消去 メニュー 

メモー打合せーセミナ 

〇> 〇) 

U U ) 

シ-ンセレクト 



2 「-1げ「0」と表示されたら、 [+ ] 
ボタンや [-] ボタンを押して「 「! r ,」 
を選択し、[は（再生)]ボタンを押 
します。 

画面左下に「分割」と表示されます。 

B 3「 f ¥ 栗] I フォルダを選択しているとき 
は、「印」と表示されます。その場合は 
[ N ◄(早戻し）や] [►►!( 早送リ）]ボタ 
ンを押してから上記の操作を行ってく 
ださい。 

これで設定は完了です。 


3 外部機器から録音します。（@24ページ） 

無音による一時停止中は、「分割 J が点滅します。 

Ba -無音部分が15秒以上続くと、自動で録音を終了します。 
• 設定は電源を切っても保持されます。 




靈 
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イコライザーを指定する 


音楽のジャンルに合わせて、高音/中音/低音のそれぞれの音量を最適に調整しま 
す0 


1 本機の電源を入れ、停止中に 消去 メニュ- メモ-打故- tz ミナ- 

[メニュー] ボタンを2秒以上、 <〇 〇 “ 1 H ) 

押します。 - シ-贿 


2 E 8 」と表示されたら、 [+] ボタンや 
[一]ボタンを押して音楽のジャンルを 
選択し、啞（再生)]ボタンを押します。 

こ!：:イコライザを使いません。 

!：,! : ! r ：S :低音域を強調します。 

! : '[1 ! ：| :低音域と高音域をやや強調します。 

i ?!： ii；k :低音域と高音域をより強調します。 

,?.? :中音域を強調します。 

「( HD 」 フォルダやフォルダを選択し 
ているときは、「1:11」丫 〇」と表示されます。その 
場合は [hH (早戻し） ] や [►►! (早送り）]ボタン 
を押してから上記の操作を行ってください。 


HSi£ ll^J 



録音 停止7^1/57 (AB) 

〇〇〇 



これで設定は完了です。 


〇ファイルを再生します。（逆26ページ) 

^3電源を切っても、設定は保持されます。 
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ファイルの情報を確認する 


停止中に[停止]ボタンを押すと、ファイルの情報が確認できます。選択じ T いるフオ 
ルダによって表示される情報が異なります。 


表 

示 

順 

6 イゥ 1/ 「ライン 1 

闘 

再生対象 
ファイル有リ 

再生対象 
ファイル無し 

再生対象 
ファイル有り 

再生対象 
ファイル無し 

1 

録音可能残リ時間 

黯可能残リ時間 

ファイルの長さ 

ファイルの長さ 

マィク 1 

HQ | 

LP I 

"■1: [マィク1 

HQ 「I 

LP 1.1 

相■■: [音楽 1 

1 

mi (1*) 

「1 


柳れ リ 

nrinnn 

IJ . UU.IJU 







2 

ファイルの長さ 

現在時刻 

現在時刻 

現在時刻 

1111 國 

HQ I 

LP 1 

ri nn- n ： 
uiji.i 11.1 

hq n 

Lp i.i 時刻 

PM 

姐 國 

1 

1 時刻 

pm 

4MIE 國 

「1 

u 時刻 








3 

現在時刻 

日付 

日付 

日付 

__i:i マィク 1 

HQ | 

LP 1 時刻 

pm !i ： ， .iji ： ， . l ： i L i 

"■■: l マィク 1 

hq n 

LP 1.1 B 

no i i n i 
UU . I I.U I 

4111 11 M ) 

Is 

no 1 1 n 1 
IJU . 1 I.U I 

Hill (1 MJ 

U B 

no 1 1 n 1 

IJU . 1 I.U I 





4 

日付 

- 

— 

- 

マィク 1 

HQ I 

LP I 日 

1 1「1 1 
UIJ . 1 I.U 1 


5 

録音時刻 

- 

— 

- 

マィク 1 

HQ | 

LP 懷音時刻 

1 ：i n ： i - ：in 

PM "• _ ll_l 


6 

録音日 

- 

- 

- 

轉 Ml:l マィク 1 

HQ | 

LP 1 録音日 

， ni:i i i n i 
UU . 1 I.U l 
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パソコンにつなぐ 

バソコンを使ってできること 


本機をパソコンに接続することで、本機とパソコンの間でファイルをやりとリできま 
す0 


本機のファイルをノ \°ソコンにコピーする 

本機で録音したファイルをノ \°ソコンにコピーして、/ \°ソコンで再生できます。 

(逆56ページ） 

音声を CD - R / RW にコピーする 

パソコンに CD - R / RW ドライブが搭載されているときは、本機で録音したファイル 
を CD - R / RW ディスク(データの記録が可能な CD ) にコピーできます。（ぼ57ペー 
ジ） 


他にもこんなことができます。 

• 音楽プレーヤーとして使用する 

パソコンを使って CD などから作成した MP 3 ファイルを本機に転送すれば、 
本機で音楽を聞くことができます。 

• パソコンのデータを本機にコピーする 

他のパソコンへ移動するための中継点として、パソコンのデータの保管場所と 
して本機を使用できます。 

上記操作について、詳しくは弊社ホームぺージをご覧ください。 
http :// www . sanyo - audio . com / support / icr / guide.ntml 
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E 屬パソコン用語の意味 
• ファイル 

データのまとまリのことです。本製品では、音声データのまとまりを指しま 
す。1つの録音データが1つのファイルになります。 

• フォルダ 

複数のファイルを分類して入れておくための保存場所のことです。本機には 
「マイク」、「ライン」、「音楽」の3つの保存場所(フォルダ)があリ、これらは 
パソコン上では、それぞれ 「 MIC 」、「 LINE 」、「 MUSIC 」 という名前で表示されま 

to 

また、この3つのフォルダ以外に、パソコンのデータを入れるための 「 DATA 」 
というフォルダもあります。 

• コピー 

ファイルやフォルダの複製を作り、別の場所に保存することです。 

• クリック、ダブルクリック、右クリック 

パソコンの画面上に表示されるアイコンやボタンにマウスの力ーソルを合 
わせ、マウスの左ボタンを1回「カチッ」と押すことを"クリック"といい ます。 
クリックを素早く 2回「カチカチッ」と続けることを"ダブルクリック"といいま 
す。 マウスの右ボタンでクリック する ことを"右クリック〃といい ます。 

• CD - R/RW 

データの書き込みが可能な CD です。 

• ドラッグ&ドロップ 

ファイルやフォルダを移動させる操作です。移動させたいファイルやフオル 
ダにマウスカーソル(矢印)を合わせて左ボタンを押しっぱなし（ドラッグ） 
にし、マウスを動かして移動させます。目的の場所でマウスのボタンから指 
を離す（ドロップ)と、そこにファイルやフォルダが置かれます。 



ハ 。 

ソ 

コ 

ン 
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動作環境 


次の条件を満たしたパソコンに本機を接続できます。 


対応機種 

Windows 標準搭載ノヽ°ソコン 

対応 0S ( 日本語版） 

Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 Professional 
(SP3 以降） 

USB 端子 

1 つ以上必要 

その他 

スピーカーまたはへッドホンが必要 
パソコンにサウンド再生機能が搭載されていること 


※上記は2008年11月現在での動作環境です。 


お使いの OS に対応した以下のいずれかの Windows Media Player をお使いくださし、。 


Windows Media Playerl 1 

Windows Vista / Windows XP 

Windows Media Playerl0 

Windows XP 

Windows Media Player9 

Windows 2000 Professional (SP3 以降） 


※上記以外の Windows Media Player での動作は保証いたしません。 

※ Windows Media Player のバージョンは、® 3 50ページを参照して確認してくださ 
い0 


※最新の Windows Media Player は以下の URL から入手してください。 

http :// www . microsoft . com / japan / wmdows / wmdowsmedia / download / 

default.aspx 
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接続するパソコンに関するご注意 


• Macintosh や自作パソコンでの動作は保証いたしません。 

• Windows 搭載パソコンであっても、以下の環境での動作は保証いたしません。 

- 0 S をアップグレードした環境 

- Windows 95 、 Windows NT、Windows 98 、 Windows 98 SE、Windows Me 
- Windows のデュアルブート環境 

• 「接続できるパソコン」に記載されたすベてのパソコンについて動作を保証する 
ものではありません。 

• お使いの環境によっては、スタンバイやサスペンドぐ※）などのモードが正常に 
動作しない場合があります。その場合は、本機接続時にはそれらのモードを使用 
しないでください。 

※操作が行われない場合に CPU やディスプレイ、ハードディスクを停止じ T 消費 
電力を抑えている状態。スリープとは異なり、 CPU は停止しているが ROM に 
は電力供給されている状態。 

• Windows Vista / XP / 2000をお使いの場合は、管理者権限のユーザ 
( Administrator ) で使用してください。 

• Windows 2000以降の「ダイナミックディスク」は動作保証しておリません。 


本書の表記について 


お使いのパソコンメーカーや OS のバージョンによリ、お客さまのパソコン表示画| 
面と本書掲載画面とが一致しない場合があります。本書の説明で使用する画面は、 
Windows XP/Windows Media Player 11 となります。 パ 

その他のバージョンの OS/Windows Media Player をお使いの場合は、当社サボーソ 
卜 HP をご覧ください。 y 

http :// www . sanyo - audio . com / support / icr / guide.html 
(货50ページ 「Windows Media Player の/《ージョンの確認方法」） 
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Windows Media Player のバ ジョンの確認方法 

1 パソコン画面で、[スタート]—[すべてのプログラム ]- [Windows 
Media Player ] の I 頓にクリックします。 

Windows Media Player が起動します。 


2 Windows Media Player の画面で、[ヘルプ]—[バージョン情報] 
の順にクリックします。 

「バージョン情報」画面が表示されます。 




2) クリック 


^3 [ヘルプ]が表示されていないときは、キーボードの 「 Ctrl 」 キーと 「 M 」 キーを同 
時に押した後、手順2を行ってください。 


3 「バージョン：」の右に表示さ 
れている数字の左端の桁がバー 
ジョンです。バージョンを確認 
します。 

• バージョン9 : 9. XX.XX 

• バージョン10 : 10. XX.XX 
• バージョン11: 11. XX.XX 




WMvn Mtfu flMI 
C3W CotvMi 


■ A - 7 む 




1l05T7Vn«J 




V ■ 


rmvtunftmfv 


O) USB SK Ukc 
Wiki hc«nt« «o* IMbr LAwaWtM 
W.H-0 »v«tal tn nuiM A ui»jto>« 

C<Wd*niw> .rsubkMmn* Ckw«M ,W *， 兩 Mn 
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/ \°ソコンとのつなぎかた/取り外しかた 


接続時のご注意 


• 本機で録音したファイルをパソコンにコピーしてファイル名を変更すると、本機の 
元のフォルダ(保存場所)に戻しても、再生できなくなります。次の「ファイル名ルー 
ル」 に従った名前に変更するか、「音楽」 (MUSIC) フォルダに移動して再生してく 
ださい。 

ファイル名ルール 

-「マイク」フォルダ (MIC) : 3梅^^(001〜 199)+M+_+ 日付+_ 

+時間（時分） + .+ 拡張子 
(例： 001 M—0 81101 _0935.mp3) 

-「ライン」フォルダ (LINE) : 3衍 7l^+L+_+0f 寸+_册薄影资 •+ 

拡張子 

(例： 001 L—0 81101 _0935.mp3) 

※先頭の3桁の数字は、フォルダ内のファイルと連番になるように自動で変更され 
ます。 

• SD 力ードのフォー マツ ト(初期化)は本機で行ってください。パソコンでフォー マツ 
卜すると、正しく録音できなくなることがあリます。 

本機でフォー マツ トするには、ぼ32ページ「消去する」を参照して 
EPRSEj を実行してください。 

• バスパワー型 USB ハブ、または付属品以外の USB 接続ケーブルの使用は、動作 
保証いたしません。必ず付属の専用 USB 接続ケーブルを使用じ T 接続してくださ| 

ぃ 。 パ 

本機の電池が無くても、パソコンとのデータのやり取りは行えます。 ソ 

コ 

ン 
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本機をパソコンに接続する 



E 1 端子は差し込める向きが決まっています。注意じ T 差し込んでください。 


〈初めて本機をパソコンに接続したとき〉 

パソコンの画面に次のようなメッセージが 
数回、表示されます。メッセージが表示さ 
れなくなるまで本機を取リ外さないでくだ 
さい。 

パソコンの画面に何も表示されないときは、逆6〇ページ「本機がパソコンに 
認識されない場合」を参照してください。 


〈「今すぐ再起動しますか？」というメッセージが表示されたとき〉 

[はい]をクリックします。 


ふ新しいハードウ I ァが見つか0ました 

USB 穴容量記鮮蚩デパイス 
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3 次の画面が表示されたら、[フォ 
ルダを開いてファイルを表示す 
る]をクリックして選択し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

本機のフォルダが表示されます。 






： ■ 

❹ m>iM ， 



本機のフオルダを表示する 


1 本機をパソコンに接続します。（ぼ52ページ「本機をパソコンに 
接続する」） 


2 [スタート]■{マイコンピュータ] 
の順にクリックします。 

または、デスクトップの[マイコ 
ンピュータ]アイコンをダブルク 
1 ノックします。 


1) クリック 



2) クリック 
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3 [リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックします。 

本機のフォルダが表示されます。 



[リムーバブルディスク]アイコンが表示されないときは、ぽ60ページ「本機が 
パソコンに認識されない場合」を参照してください。 


本機のフォルダ名 

フォルダ名は、本機での表示とノヽ°ソコンでの表示が異なります。 



表示されるフォルダ名 

本機での表示 

(HD 

(E3 

fWMI 

— ㈤ 

パソコン上での表示 

MIC 

LINE 

MUSIC 

DATA 


※ 「 DATA 」 フォルダにはパソコンのデータを入れられますが、このフォルダは本機 
では見られません。他のパソコンにデータを移動したい場合などに、このフオル 
ダにデータを入れます。 
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本機を/ \°ソコンから取リ外す 


ご注意 必ず次の手順に従って取リ外してください。通信中にケーブルや本機 
を取り外すと、ファイルが破損するおそれがあリます。 


パソコンの画面のタスクトレイ（通常は右下）に表示されている 
、もをクリックします。 


ク 1 リック 


■ 14:39 


タスクトレイに势アイコンが表示さ 
れていない場合は、 m アイコンをク 
リックしてください。隠れているアイコン 
が表示されます。それでも备アイコ 
ンが表示されない場合は、ノヽ°ソコンの電 
源を切リ、本機を取り外してください。 


クリック- 


2 「 USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブを安全に取り外します」 
というメッセージが表示されたら、これをクリックします。 

クリック- 1 ._ vs I - f ?” 妇 U)| 


3 次のようなメッセージが表示されたら、パソコンと本機から専用 
USB 接続ケーブルを取り外します^ 

Windows XP 
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本機のファイルを/ \°ソコンにコピーする 


1 


本機をノ《ソコンに接続して、リムーノ \'ルディスクを開きます^ 
(免52、53ぺージ） 


2 


コピーしたいファイルの入つてい 
るフォルダをダブルクリックし 
ます。 

ここでは [ MIC ] フォルダのファイルを 
コピーする場合を例に説明します。 

ダブルクリック ー 




酵 


3 コピーしたいファイルを右クリッ 
クし、表示されたメニューの[コ 
ピー]をクリックします。 


1) 右クリック 

2) クリック 



■ 1..::. I 

L - _ • _I_ 


4 フアイルを保存したいフォルダ 
を開ぎます^ 

ここでは、ハ°ソコンの[マイドキユメ 
ント]フォルダにファイルを保存する 
場合を例に説明します。 


2) クリック 


1) クリック 



5 



フォルダのウインドウで、[編集] 
一[貼り付け]の順にクリックし 
ます。 

ファイルがコピーされます。フォルダ 
に同じ名前のファイルができたらコ 
ピーは完了です。 2) クリック 


柳九 1) クリック 


こ、注意ファイルのコピー中は、絶対に本機やパソコンから専用 USB 接続ケー 
ブルを抜かないでください。 


g 本機をパソコンから取リ外します。（ぼ55ページ) 
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ファイルを CD - R / RW に コピーす る 


本機からパソコンにコピーしたファイルを 、 Windows Media Player を使って CD - R / 
RW にコピーします。録音したファイルを長期間保存したい場合などに使用します。 
^ HCD - R / RW へのコピー中はパソコンで他の操作をしないでください。ノイズ混 
入の原因となります。 

A 本機のファイルをパソコンにコピーします。 （逆 56ページ） 


2 

3 


[スタート]—[すべてのプログラム] 一 [Windows Media 
Player ] の順にクリックします。 

Windows Media Player が起動します。 


[書き込み]をクリックします。 


クリック 



4 [書き込み]を右クリックじ T 、 作 
成する CD の種類をクリックしま 

9 。 2) いずれかを 

クリック _ 




ハ 。 

ソ 

コ 

ン 


• オーディオ CD : CD - R / RW 対応のコンポや力ーオーディオなどで再生できる 
CD - R を作成できます。 

• データ CD : MP 3 形式のまま CD - R / RW にコピーします。パソコンでは 
再生可能ですが、一般のオーディオ機器では再生できませ 
ん〇 


D ■オーディオ CD を作成する場合、 CD - R / RW の容量によって録音できるファイル 
の合計時間が異なります。容量と録音可能時間の目安は次のとおりです。 

• 650 MB の場合：74分 

• 700 MB の場合：80分 

ファイルの長さが上記の時間を超える場合は、ファイルを分割してください。 
36ぺ_ジ） 
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6 コピーしたいフアイルの入つてい 
るフォルダを開きます。 

ここでは、パソコンの[マイドキユメ 
ント]フオルダにファイルが入つている 
場合を例に説明します。 


1 コピーしたいファイルを 
Windows Media Player の[書 
き込みリスト]にドラッグ&ド 
ロップします。 

ファイルが[書き込みリスト]に追加 
されます。 

ファイルをドラッグ&ドロップ- 




ru 


固^^ 


書き込みリスト 


ご注意 [書き込みリスト]に追加されていても 
再生時間が表示されていないファイル 
は、エラーが出て書き込めません。その 
場合はファイルをダブルクリックして再 
生すると、時間が表示されて書き込める 
よラになります。 


t r. I «4aw>f< i| 彎 ••• I 

M= ^ 


5 


CD - RW 、 もしくは未使用の 
CD - R をハ°ソコンの CD - R / RW ド 
ライブに入れます。 

パソコンに入れた CD の情報 




ヅ ヅ 
nv U 
ク ク 

2 )V 
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8 [書き込みの開始]ボタンをク 
リックします。 


クリック 


「完了」と表示されたら、 CD - R/RW へ 
の コピーは 完了です。 

Windows Media Player の設定によつ 
ては、自動的に CD - R/RW ドライブの 
トレイが開きます。 


完了の表示 



• Windows Media Playerl 1の場合、書き込みリストに追加したファイルの合 
計時間が記録可能時間を超えると、自動で複数の CD に分けて書き込みま 

to 

• Windows Media Playerl 1は、書き込み時に自動でファイルの間に2秒の 
間隔を空けます。そのため、ファイルの合計時間が記録可能時間内であつ 
ても CD が分割される場合があリます。 
















困ったとき•は 

本機がバソコンに認識されない場合 


次の確認作業を行ってください。 

• 付属の専用 USB 接続ケーブルを使って接続しているか確認してください。 
•起動しているアプリケーションをすべて終了してください。 

• 正常に動作しているマウスとキーボードだけを残し、他の USB 機器をすべて取り 
外してください。その状態で本機をパソコンに接続してください。 

• パソコンに複数の USB 端子があるときは、それぞれの USB 端子に順に本機を接 
続してみてください。 

•バス/ \°ワー型 USB ハブ ( USB 端子分配用周辺機器）に本機を接続している場合は、 
USB ハブをパソコンから外し、本機をパソコンの USB 端子に直接接続してくださ 
い0 


故障かな？と思ったら 


販売店にご相談になる前に、下記をお確かめください。直らない場合は、お買い 
上げの販売店へご相談ください。 


ボタンを押じ T も反応しない 


原因 

誤操作防止機能（ホールド機能）が設定されている。 

解決方法 

誤操作防止機能（ホールド機能）を解除してください。 

(带17ページ） 


原因 

USB 接続したままである。 

解決方法 

本機をパソコンから取リ外してください。55ページ） 


「|三":| |_!：!!：k j と表示される 


原因 

SD カードがロックされている。 

解決方法 

SD 力ードのロックを解除してください。（欲19ぺージ） 


画面にと表示され再生できない 

原因 

本機で再生できないファイル形式、またはファイルが壊れている。 

解決方法 

正常に再生できる mp 3 形式のファイルをご使用ください。 
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「( US 」 または 「( H 3」 フォルダ内のファイルが再生できない 


原因 

ファイル名が異なる。 

解決方法 

本機で録音したファイルをパソコンでファイル名を変更すると、マイクまた 
はラインフォルダに戻しても再生できなくなリますが、音楽フォルダに転送 
すると再生できるようになリます。>12ページ） 


「國」フォルダ内のファイルが再生できない/正しく再生できない 


原因 

ファイル形式が MP 3 ではない。 

解決方法 

正常に再生できる MP 3 形式のファイルを ご 使用ください。 


原因 

著作権保護されているファイルは再生できません。 

解決方法 

著作権保護されていない MP 3 形式のファイルをこ'使用ください。 


ファイル分割できない 


原因 

メモリの空き容量が足リない。または、ファイルがいっぱいである。 

解決方法 

不要なファイルを消去してください。32ページ） 


原因 

ファイルの先頭で分割しようとしている。 

解決方法 

分割したいところまで再生を進めてから、分割してください。 


rwo - ScU と表示される 


原因 

SD 力ードが正しく挿入されていない。 

解決方法 

本機のパワー（電源）/ホールドスイッチを「切」にし、再度 SD カード 
を入れ直してください。 


原因 

SD 力ードではなく、中に microSD カード本体が挿入されていない SD ア 
ダブターが入っていた。 

解決方法 

SD アダプターに microSD 力ード本体を挿入してから、再度本機に装着し 
てください。 


録音したファイルに音とびが発生する 


原因 

SD 力ードを本機以外（ハ°ソコンなど）でフォーマットした。 

解決方法 

本機で SD 力ードを フォーマツ トしてください。0^32ページ） 


* 困つたとぎは 
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よくあるご質問 （ Q & A ) 


Q ： マンガン電池や充電池は使えますか？ 


A :マンガン電池、ニカド電池は使用できません。アルカリ乾電池のご使用をおす 
すめします。当社の充電池「エネループ （ eneloop )」 も使用できますが、ア 
ルカリ乾電池に対して電池持続時間は約70%となります。また、電圧が異なる 
ため、本機の電池残量表示が正しく表示されない場合があります。なお、オキ 
シライド電池も使えますが、電池の持続時間はアルカリ乾電池の場合とほぼ同 
じになります。 

Q ： 再生音にガサガサ雑音が入るのはなぜ？ 


A :録音中に本体や本体を握っている手や指を動かすと、その音が録音されてしま 
います。録音中はできるだけ本体を動かさないでください。また、胸ポケット 
に入れたまま録音する場合は、タイピン式ステレオマイク（別売）のご使用を 
おすすめします。 


Q : 録音可能時間とは1つのファイルごとの録音可能時間ですか？ 

A :いいえ違います。 

各録音モードの録音可能時間とは、 SD カード内に録音ファイルが何もない状 
態で、録音モードを変えることなく最初から最後まで録音した場合の合計時間 
です。例えば、1ファイルで録音残時間がなくなるまで録音すると、ファイルやフォ 
ルダを変更しても、それ以上は録音できません。 

[ Q ： 録音内容をテープ • MD などに保 霧 f る にほ? 

A ： 市販のオーディオケーブル（ミニプラグ：3.5¢)を使えば、本機で録音したファ 
イルを簡単に テープレコーダー や M D レコーダ などの外部機器にダビングして 


保存することがでぎます。市販の才—ディオケ—ブル 
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Q ： 電話の音声を録音するには？ 


A ： 3 WAY ステレオマイク 「 HM -250」 （別売）を使って録音できます。携帯電話や 
家庭用電話または、ビジネスホンなどの会話を録音するときも便利です。0^ 
23ページ） 


3 WAY ステレオマイク 「 HM -250」 


お手入れ 


柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、柔らかい布でからぶきをしてく 
ださい。 


ご注意 ベンジンやアルコール、シンナーなどでふいたリすると、変質や変色す 
ることがあリますので、使用しないでください。また、殺虫剤もかから 
ないようにご注意ください。 


邏 上昇に つしヽて 

本機を長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがあリますが、故障では 
ありません。 




* 困つたとぎは 
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資料 


対応メディア ： SD 力ード、 SDHC 力ード 

SD 力ードの製造メーカーや種類によっては本機で正しく 
動作しないものもあります。当社基準において動作確認 
済の力ードについては、当社ユーザーサボートページを 
ご確認ください。 

http :// www . sanyo - audio . com / support / icr / inaex.html 

録音モードと録音可能時間 



SD/SDHC カードの容量 

録音モード 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

HQ 

ステレオモード 

約 5 時間 30 分 

約 11 時間 

約 22 時間 30 分 

約 45 時間 

約 90 時間 

HQLP 

ステレオモード 

約 17 時間 

約 33 時間 

約 68 時間 

約 136 時間 

約 272 時間 

LP 

モノラルモード 

約 34 時間 

約 66 時間 

約 136 時間 

約 272 時間 

約 544 時間 


※ SD 力ードのメーカー、仕様により、録音時間が短くなることがあります。 


対応 0 S 

録音周波数特性 


録音フォーマット 
再生フオーマット 
再生周波数 
サンプリング周波数 
再生対応ビットレート 


入出力端子 
動作温度 

定格出力(へッドホン) 


: Windows Vista / XP / 2000 
: 60〜20,000 Hz ( HQ ステレオモード 192 kbps 時） 

60〜7,500 Hz ( HQLP ステレオモード 64 kbps 時） 

60〜6,500 Hz ( LP モノラルモード 32 kbps 時） 

: MP 3 

: MP 3 ( MPEG 1 LAYER 3. MPEG 2 LAYER 3) 

: 40〜20,000 Hz 
:16〜 44.1 kHz 
:16〜 320 kbps 

※ファイルによっては正常に再生できない場合がありま 

to 

: USB / ステレオヘッドホン3.5¢ミニ 
ステレオマイク 3.5¢ミニ 
:+5て〜+35て 

: 10 mW +10 mW (16 Q 負荷時 JEITA/DO 
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電源 ：単4形アルカリ乾電池 X 1 

電池持続時間(付属力ード使用時） 

•連続録音時間 

HQ ステレオモード：約19時間(アルカリ乾電池） 

HQLP ステレオモード：約29時間(アルカリ乾電池） 

LP モノラルモード：約33時間(アルカリ乾電池） 

※録音環境録音 LED : OFF 、 録音モニター:なし 
•連続再生時間(へッドホン再生） 

HQ ステレオモード：約18時間(アルカリ乾電池） 

HQLP ステレオモード：約27時間(アルカリ乾電池） 

LP モノラルモード：約29時間(アルカリ乾電池） 

•連続再生時間(スピーカー再生） 

HQ ステレオモード：約12時間(アルカリ乾電池） 

HQLP ステレオモード：約16時間(アルカリ乾電池） 

LP モノラルモード：約17時間(アルカリ乾電池） 

※連続録音再生時間は、電池の種類、メ ーカー、保管状態、使用条件、使用周囲 
温度、使用する SD 力ードなどによって変わります。上記の時間はあくまで目安 
であり、保証するものではありません。 

※アルカリ乾電池以外での動作保証はいたしません。 


最大外形寸法 

:約幅36.6 X 高さ96 X 奥行き133 ( mm ) 


質量 

:約 52 g (電池含む） 


付属品 

: SD 力ード (1 GB ) 

⑴ 


:インナーイヤー型ステレオイヤホン 

⑴ 


:専用 USB 接続ケープル 

⑴ 


:単4形アルカリ乾電池 

⑴ 


:本書(保証書付） 

⑴ 


※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承 
ください。 
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保証書と アフターサービス 


保証書について 

籲この商品には保証書がついています。お買い上げの際、販売店が発 
行します。 

• 所定事項の記入をご確認のうえ内容をよくお読みになって、大切に 
保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日よリ本体のみ1年間です0 


アフターサービスについて 

調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書のぼ60ページからをもう一度ご覧になってお調べくださ 
い。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店か、または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 
お問い合わせの際、電池を入れるところの内側に貼ってあるラベルに 
書かれた製造番号（シリアルナンバー）をお知らせください。 

保証期間中の修理は 

保証書の規定に従い、お買い上げの販売店が修理させていただきます。 
製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によリ機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によリ有料修 
理いたします。 

部品の保有期間について 

1 C レコー ダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な 
部品）の保有期間は、製造打ち切リ後6年間です。保有期間が経過し 
た後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い 
上げ店または「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 
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お客様こ'相談窓口 


まずはお買い上げ販売店へ 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げ販売店へお申し出 
ください。 

\ _ 

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は 

下記の相談窓口にお問い合わせください。 

総合相談窓口： 家電製品についての全般的なご相談 
修理相談窓口： 修理サービスについてのご相談 


総合相談窓口（全般的なこ'相談) 
三洋電機（株）お客様センター 


相談受付時間 9:00〜18:30 (365 日) 

a 050-3116-3434 


※上記番号をご利用できない場合は 大阪 （06)6994-9570 におかけ 
ください。 

※郵便 • FAX でご相談される場合 


三洋電機（株）お客さまセンター 

FAX (06)6994-9510 

〒 570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5 
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家電商品の修理サービスについてのご相談 < 三洋電機サービス株式会社 > 

受付時間月曜日〜金曜日 [9:00 〜1 8:30] 

(7 月〜8月は [8:45 〜 19:30]) 

土曜•日曜•祝日•当社休日 [9: ◦〇〜 17:30] 

東コールセンター 

(050- がご利用できない場合は、東京 03-5302-3401 へおかけください） 


北海道地区 

050-3116-2333 

東北地区 

050-3116-2444 

関東•甲信越地区 

050-3116-2222 


西コールセンター 

(050- がご利用できない場合は、大阪 06-4250-8400 へおかけください) 


近畿地区 

050-3116-2555 

中部•北陸地区 

北陸 

050-3116-2555 

中部 

050-3116-2666 沼津地区は 050-3 11 6-2222 

中国•四国地区 

中国 

050-3116-2777 

四国 

050-3116-2555 

九州地区 

050-3116-2888 

沖縄地区※ 1 098-944-5018 


※受付時間：月曜日〜土曜日9:00〜17:30 

(日曜、祝日及び当社休日を除く） 

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますので、ご了承ください。 
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お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いにつし ヽて 


お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号など 
の個人情報は適切に管理致します。また、お客さまの同意がない限り、業務委託 
の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示はお 
こないません。 

<利用目的> 

♦お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談 • 
お問合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のため 
に三洋鼋機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 

<業務委託の場合> 

♦上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等 
の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ 
http :// www . sanyo . co.jp をご覧ください。 
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(048) 778-3095 〒362-0025埼玉県上尾市上尾下 780-1 
(049)284-8900 〒350-0214埼玉県坂戸市千代田 5-3-1 7 
(028)614-3883 〒321-0111栃木県宇都宮市川田町字免ノ内 765-5 
(0298) 64-4751 〒300-3261 茨城県つ くば市花畑 2-15-3 
(029)251-4125 〒311-4152茨城県水戸市河和田 3-2386-1 
(0270)40-7611 〒372-0003群馬県伊勢崎市華蔵寺町 87-1 
(0276)63-4401 〒370-0524邑楽郡大泉町古海541 -9 
(025)285-2431 〒950-0942新潟県新潟市中央区小張木 2-16-43 
(0258)46-8065 〒940-2127長岡市新産 2-8-6 
(03)5697-8160 〒1 20-0005 東京都足立区綾瀬 7-22- 15綾瀬7丁目ビル 
(03) 5914-3413 〒1 74-0051 東京都板橋区小豆沢1 -23-10 
(03) 5347-076 1〒1 67-0032 東京都杉並区天沼 3-12-1 2テック杉並 
(042) 364-7721 〒1 83-0033 東京都府中市分梅町 5-9-1 
(045) 827-2831 〒224-0806神奈 j 1 1県横浜市戸塚区上品濃 9-1 4 
(044) 740-3530 〒221-0041川崎市中原区下小田中 5-11-21 


(022)287-8351 〒984-0032 
(017)729-3401 〒〇 30-0141 
(019)623-1600 〒〇 20-0824 
(023)641-1769 〒990-2331 
(018)862-6551 〒〇 ”-0901 
(024)945-6793 〒963-0107 


仙台市若林区荒井字丑ノ頭 43-1 
青森県青森市上野字山辺 29-5 
岩手県盛岡市東安庭 2-12-1 
山形県山开彡市飯田西 4-5-35 
秋田県秋田市寺内イサノ 93-1 
福島県郡山市安積 3-1 20 


(011)831-9201 〒〇 03-0013 
(0138)48-8301 〒〇41 -0824 
(0166) 22-2421 〒〇 70-0073 
(0157) 23-4871 〒〇 90-0037 
(0154) 22-1576 〒〇 85-0035 


札幌市白石区中央三条 4-1-36 
函館市西桔梗町 589-295 
旭川市曙北三条 7-3-3 
北見市山下町 4-7-1 4 
釧路市共栄大通 3-1-6 


関東 • 甲信越地区 


東北地区 


持込み修理および部品についてのご相談く三洋電機サービス株式会社〉 

受付時間 月曜日〜土曜日9:0◦〜17:30 

(日曜、祝日及び当社休日を除く） 

ご相談は、各地区サービスセンターで承っております。最寄の拠点は 
下記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。 
http :// www.sa nyo . co.jp 


北海道地区 


ま戸宮ば戸崎泉潟岡東北西野浜浜 
4 都く 勢 蔵 
さ坂宇つ水伊大新長城城城武横京 


台森岡形田山 

仙青盛山秋郡 


幌館川見路 

札函旭北釧 
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(0463)55-3926 〒254-0014平塚市四之宮 3-20-60 
(042)788-2760 T 194-001 2東京都町田市金森 851-3 
(043)208-3800 〒260-0842千葉県千葉市中央区南町 3-7-1 5 
(047)441-0111 T 273-0105 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 7-6-59 
(055)226-2561 〒400-0035山梨県甲府市飯田 4-8-23 
_ 中部地区 _ 

(052)485-3620 〒453-0816愛知県名古屋市中村区京田町 2-1 
(0564)23-3418 〒444-0009岡崎市小呂町字2丁目30番地 
(058)246-3417 〒501-6006岐阜県羽島郡岐南町伏屋 1-35 
(054)236-0691 〒422-8034静岡市駿河区高松 2-26- 10 
(055)935-0501 〒41 0-0822 静岡県沼津市下香貫七面1 152-2 
(053)461-8685 〒430-0812静岡県浜松市南区本郷町123 
(0263)40-3411 〒390-0852長野県松本市島立 1064-1 
(076)292-2060 〒921-8005石川県金沢市間明町 2-1 00 
(076)422-7020 〒939-8211富山県富山市二口町 1-13-8 
(0776)53-7134 〒910-0834福井県福井市丸山 1-1 002 
(059)236-5195 〒514-0111三重県津市一身田平野 285-2 
近畿地区 


(06)6992-6235 

(06)6761-4600 

(072)965-1811 

(072)221-8571 

(075)672-0877 

(0773)24-3405 

(0744)22-7888 

(077)514-2221 

(073)473-7112 

(078)651-3951 

(06)6432-3401 

(0792)82-7892 

(0799)42-6015 


T 570-0086 
T 543-0001 

T 578-0903 
T 590-0026 
〒601-8135 

T 620-0062 
〒634-0817 
T 524-0021 
T 640-8301 
〒652-0813 
T 661-0026 
T 670-0943 
T 656-0478 

中国地区 


大阪府守口市竹町 4-1 3 

大阪府大阪市天王寺区上本町 5-1-1 4 

三洋ビル 2 F 

東大阪市今米 2-3-29 

大阪府堺市堺区向陵西町 2-1-24 

京都市南区上鳥羽石橋町8 

NTT コミュニケーシヨンズ京都南ビル 

福知山市和久市町290和久市岩堀ピ V レ2階 

奈良県檯原市寺田町11 3-1 

滋賀県守山市吉身 4-1-24 南井産業第3ビル B 棟 

和歌山県和歌山市岩橋1 636-1 

神戸市兵庫区兵庫町 2-2-1 8 

兵庫県尼崎市水堂町 4-17-6 

兵庫県姫路市市之郷町 1-9 

兵庫県南あわじ市市福永 536-1 


(082)293-6511 〒733-0012広島県広島市西区中広町 2-1-2 
(084)954-4101 〒721-0952広島県福山市曙町 4-22- 10 
(086)245-1634 〒700-0973岡山県岡山市下中野 703-1 01 
(0857)24-2930 〒680-0843鳥取県鳥取市南吉方 3-1 07 


塚原葉谷府 

模ケ 

平相千鎌甲 


屋崎阜岡津松本沢山井 

古 津 

名岡岐静沼浜松金富福 


阪南 東和都 
阪 阪 

大大 大阪京 


山良賀山戸神路路 
知 歌 

福奈滋和神阪姫淡 


島山山取 


広福岡鳥 
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(092)441-2541 〒812-0016博多区博多駅南 4-6-23 
(093)521-5286 〒802-0004福岡県北九州市小倉北区鍛治町 2-4-7 
(0942)37-3934 〒830-0038久留米市西町 105-1 8 
(095) 813-3545 〒851 -01 01長崎県長崎市古賀町1 006-5 
(0956)31-7635 〒857-1162佐世保市卸本町 17-1 
(096)388-3434 〒861-8045熊本県熊本市小山 3-2-11 熊本トラックタ-ミナル内 
(097)543-3454 〒870-0829大分県大分市椎迫 5-6 組 
(0985) 29-3441 〒880-0022宮崎県宮崎市大橋 3-224 
(099)251-4615 〒890-0068鹿児島県産児島市東郡元町1 1-10 


(089)979-3486 〒799-2655 
(0896) 23-3416 〒799-0404 
(087) 843-1840 〒761-0101 
(088) 885-3411 T 781-8121 
(088)699-4131 T 771-0219 


愛媛県松山市馬木町2057 

四国中央市三島宮川 2-732-4 

香川県高松市春日町片田 1657-1 

高知県高知市葛島 2-8-9 

徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓1 89-1 


|_沖縄地区_ 

沖縄 (098)944-5018 〒903-0103沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 

沖縄三洋販売(株）サービス部 

(010808 M ) 

☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。 


九州地区 


松 江 (0852)23-1183 〒690-0044島根県松江市浜乃木 2-15-3 
山 口 (083)973-3391 〒754-0024山口県山口市小郡若草町 2-6 

四国地区 


岡州米崎保本分崎島 

九留世 児 

福北久長佐熊大宮鹿 


山央松知島 

中 

国 

松四高高徳 
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無料修理規定 

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに 
従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売 
店が無料修理いたしますので、商品と本書をご持参ご提示ください。 

1 . 保証期間でも次のような場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

口.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損 
傷 0 

ハ.火災•地震•水害•落雷•その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の 
外部要因による故障または損傷。 

二.業務用としての使用、車両•船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合 
の故障または損傷。 

ホ.本書の提示がない場合。 

へ.本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入がない場合、あるいは 
字句を書き換えられた場合。 

卜.消耗品の交換•仕様変更など。 

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理をおこなっ 
た場合の出張料はお客様の負担となります。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客さ 
まご相談窓口」をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

Effective onlv in Japan . 

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 

修理メモ 


この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの 
です。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以 
外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 
証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お 
客さまご相談窓口」にお問い合わせください。 

•保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証 
書とアフターサービス」をご覧ください。 
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